簡易 無線 局 の アナ ログ 方 式 の 周波 数 の 停 波 の お 知ら せ 


アナ ログ 方 式 の 簡易 無線 局 の うち 、 350MHz 帯 (348.5625MHz 一 348.8 
MHz の 「 小 エリ ア 簡 易 無 線 局 」) 及 び 400MHz 帯 (465.0375MHz 一 465.1 
5MHz、 468.55MHz 一 468.85MHz) の 周波 数 の 使用 期限 は 、 平成 34 年 
11 月 30 日 まで (2022 年 11 月 30 日 まで ) と な っ て お り ま す 。 


但 ア ナ ロ グ デジ タル の デュ アル 方 式 の 簡易 無線 局 の 場合 

(弊社 対象 機種 :DJ リ -BU50AD、DR-BM50AD) 
アナ ログ 及び デジ タル の 両方 の 周波 数 を 使用 可能 な デュ アル 方 式 の 簡易 
無線 局 に つい て も 、 アナ ログ 方 式 の 周波 数 の 使用 は 、 平成 34 年 11 月 30 日 
まで (2022 年 11 月 30 日 まで ) と な り ま す 。 
この た め 、 無線 設備 が アナ ログ 方 式 の 周波 数 を 発射 で き な い よう 平成 34 年 
11 月 30 日 まで に (2022 年 11 月 30 日 まで に ) 無 線 設備 の 製造 メー カー 等 
で アナ ログ 方 式 の 周波 数 の 発射 を 停止 する 無線 設備 の 改修 を 行っ て いた 
だ く < 必要 が あり ます 。 
また 、 アナ ログ 無線 設備 か ら デ ジタル 無線 設備 へ 変更 する 場合 や アナ ログ 
方 式 の 周波 数 の 停 波 措置 を 行っ た 場合 に は 、 無線 局 の 変更 申請 等 が 必 
要 と な り ま す 。 詳し く は 、 お 買い 求め に な っ た 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 
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